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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 

__ - _____ _____ 6 Αυγούστου 1999 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού 
«ΠΑΤΡΑ VII» 


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. 

(Συνεδρίαση 40/8.7.99 θέμα 78) 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «Περί της κατ’ όρο¬ 
φον ιδιοκτησίας όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 
1024/1971 και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδι¬ 
κα. 

β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967 όπως τροποποιήθη¬ 
κε και αντικαταστάθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973. 

γ) Την υπ’ αριθμό 19097/19.5.1999 Πράξη του Συμβο¬ 
λαιογράφου ΠΑΤΡΩΝ Νικολάου Γεωργίου Τσιβιλή περί 
καταθέσεωςτου σχετικού φακέλου του Οικισμού «ΠΑΤΡΑ 
VII», στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής πο¬ 
σοστών, σχέδιο Γενικής Διατάξεωςτου Οικισμού, σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης, σχέδια Κατόψεων, Όψεων και Το¬ 
μών ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, προβαί¬ 
νουμε : 

Στην Σύσταση Αυτοτελών Οριζοντίων Ιδιοκτησιών του 
Οικισμού της πόλεως των ΠΑΤΡΩΝ του Νομού ΑΧΑΪΑΣ (α¬ 
ριθμός Οικισμού VII), στοίχοι δέκα επτά (17), κατοικίες ε¬ 
κατόν εξήντα έξι (166), με ημερομηνία κληρώσεως 2-4- 
1988, αριθμός Πολεοδομικής Μελέτης 11384 (ΦΕΚ 
476/τ.Δ./11-9-84) που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του 
Ο.Ε.Κ. σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ. 

1.0 παραπάνω Οικισμός οικοδομήθηκε μετά την παρα¬ 
χώρηση για σχολείο έκτασης μέτρων τετραγωνικών 
(3.675μ2), επί οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνι¬ 
κών τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εννέα και εξήντα επτά 
εκατοστών (35.109,67 μ2) που ανήκει στην αποκλειστική 
κυριότητα νομή και κατοχή του Ο.Ε.Κ. Το αρχικό οικόπε¬ 
δο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριάντα οκτώ χιλιά¬ 
δων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων και εξήντα επτά εκα¬ 
τοστών (38.784,67 μ2) (35.109,67 μ2 + 3.675 μ2) ορίζεται 
με τα στοιχεία 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15- 1 6- 1 7- 
18-19-20-21 -22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 -32-33-34- 
35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-1 στο από 5-10-1982 Το¬ 


πογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού του 
Ο.Ε.Κ. Π. Φατούρου. Εμφαίνεται δε στο υπ’ αριθμόν : 
11384/Α/6 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης (ΦΕΚ 476/τ.Δ./ 
11.9.84) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς 21-22- 
23-24-25-26-27-28 με ιδιοκτησία Κωνστανπνοπούλου και 
εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς 29-30-31-32-33-34-35- 
36 με κοινόχρηστη οδό. 

Δυτικά: Εν μέρει με ιδιωτική οδό και εν μέρει επί τεθλα¬ 
σμένης πλευράς 7-8-9-10-11-12-13 με ιδιωτική οδό. 

Βόρεια: Επί τεθλασμένης πλευράς 36-37-38-39-40-41- 
42-43-44 με την οδό Ανθείας. 

Νότια: Επί τεθλασμένης πλευράς 13-14-15-16-17-18- 
19-20-21 με ιδιοκτησία κληρονόμων Κούστα, Σαββοπού- 
λου και Κωνσταντίνας Κρίμπα, εν μέρει επί πλευράς 6-7 με 
ιδιωτική οδό και εν μέρει επί πλευράς 28-29 με ιδιοκτησία 
Κωνστανπνοπούλου. 

Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στη θέση "Ανθεία" ή 
"Κρύα" της Περιφερείας του Δήμου Πατρέων Αχαίας και 
εμφαίνεται με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13- 
14-15-16-17-18-19-20-21 -22-23-24-25-26-27-28-29-30- 
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-1 στο από 5- 
10-1982 Τοπογραφικό Διάγραμμα των Αγρονόμων Τοπο¬ 
γράφων Μηχανικών Παύλου Στάμου και Πάνου Λέντζου, 
προσυπογεγραμμένου και υπό του Παναγιώτου Παναγιω- 
τοπούλου, Τεχνικού υπαλλήλου Προϊσταμένου της Τοπο- 
γραφικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ. και βρίσκεται κατατεθει¬ 
μένο στον Συμβολαιογράφο Πατρών στον σχετικό φάκε¬ 
λο του Οικισμού και περιήλθε στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. 
από αγορά από τους: 

1) Μαρία χήρα Δημητρίου Ψάχου το γένος Αναστασίου 
και Αθηνάς Πορευοπούλου, 2) Αριστομένη Ψάχο του Δη¬ 
μητρίου και της Μαρίας και 3) Παναγούλα Ψάχου του Δη- 
μητρίιου και της Μαρίας, με το υπ’ αριθμόν 13.424/13-10- 
1982 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογρά¬ 
φου Αθηνών Νικολάου Χαραλάμπους Στασινόπουλου 
που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του 
Δήμου Πατρέων στον τομο 1611 και με αύξοντα αριθμό 
264765. 

2. Στους άνω πωλητές είχε περιέλθει το ως άνω ακίνητο 
ως εξής: 

Στη Μαρία χήρα Δημητρίου Ψάχου το γένος Αναστασί¬ 
ου και Αθηνάς Πορευοπούλου σε ποσοστό δύο ογδόων 
(2/8) εξ αδιαιρέτου, στον Αριστομένη Ψάχο του Δημητρί- 
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ου και της Μαρίας σε ποσοστό τριών ογδόων (3/8) εξ αδι¬ 
αιρέτου και στην Παναγούλα Ψάχου του Δημητρίου και 
Μαρίας σε ποσοστό τριών ογδόων (3/8) εξ αδιαιρέτου, εκ 
κληρονομιάς εξ αδιαθέτου του κατά την 26ην Νοεμβρίου 
1960 αποβιώσαντος στην Πάτρα συζύγου και πατρός των 
Δημητρίου Αριστομένους Ψάχου, την κληρονομιά του ο¬ 
ποίου αποδέχθησαν με την υπ’ αριθμόν 2.811/28-4-1961 
Πράξη του Συμβολαιογράφου Πατρών Αποστόλου Σπυ¬ 
ρίδωνος Σκουλίκη, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία 
Μεταγραφών του Δήμου Πατρέων στον τόμο 436 και με 
αύξοντα αριθμό 131083, Του κληρονομικού δε δικαιώμα- 
τ ος των πιστοποιούμενου και εκ του υπ' αριθμόν 53/ 11 - 11 - 
1981 πιστοποιητικού κληρονομητηρίου του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πατρών εκδοθέντος κατόπιν της υπ’ αριθ¬ 
μόν 2814/21-10-1981 αποφάσεωςτου Μονομελούς Πρω¬ 
τοδικείου Πατρών. 

3. Επί της παραπάνω περιγραφομένης οικοπεδικής ε- 
κτάσεως εγκρίθηκε η ανέγερση του Οικισμού με το από 
24-6-85 Π.Δ., (Φ.Ε.Κ. 367/τ.Δ./19-7-85). 

4. Από το ανωτέρω αρχικό οικόπεδο διατέθηκαν μέτρα 
τετραγωνικά τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε 
(3,675 μ2 ) για ανέγερση Σχολικών κτιρίων (51124/30-12- 
91 Κοινή Υπουργική Απόφαση) και δεν ανήκει πλέον στην 
ιδιοκτησία του Ο.Ε.Κ. 

Διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους 
μέτρα τετραγωνικά δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα 
επτά και εβδομήντα δύο εκατοστά (16.837,72μ2). Η έκτα¬ 
ση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον Ο.Ε.Κ. και δεν μετα¬ 
βιβάζεται στους Οικιστές με την μεταβίβαση σε κάθε ένα 
απ' αυτούς της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας του. 

Στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. παραμένει επίσης και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους Οικιστές έκταση μέτρων τετραγωνι¬ 
κών πεντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ένα και εξήντα 
τρία εκατοστά (5.271,63 μ2). 

5. Ο Οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών χι¬ 
λιάδων και τριάντα δύο εκατοστών (13.000,32μ2), η οποία 
μόνο αυτή αποτελεί το οικόπεδο των με την παρούσα 
πράξη συνιστωμένων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών 
του Οικισμού και μεταβιβάζεται στους Οικιστές με την με¬ 
ταβίβαση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες τους και κατά το 
ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μια απ’ αυ- 
τές. 

6. Στο από 16-3 1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 476/τ.Δ./11-9-84) 
ολοκληρο το εκ μέτρων τετραγωνικών τριάντα οκτώ χι¬ 
λιάδων εκατόν εννέα και εξήντα επτά εκατοστών 
ΐ38.109,67μ2) οικόπεδο εμφανίζεται με τα στοιχεία 1-2-3- 
4-5-6 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- 
24-25-26-27 28-29-30-31 -32-33-34-35-36-37-38-39-40- 
41 41-42-43-44-1. 

Η ροζ και πράσινη (παιδική χαρά) επιφάνεια του σχεδί¬ 
ου τούτου είναι εκείνη που διατέθηκε για δημόσιους και 
κοινόχρηστους χώρους. Η μπλε επιφάνεια η χαρακτηρι¬ 
ζόμενη ως ιδιοκτησία Ο.Ε.Κ. (έξι καταστήματα και μια αί¬ 
θουσα συγκεντρώσεως), είναι εκείνη που παραμένει στην 
κυριότητα του Ο.Ε.Κ. Η πορτοκαλί επιφάνεια αποτελεί 
τον χώρο σχολείου. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. 

Ο Οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον αριθμό "VII" έχει 
ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και περιλαμ¬ 


βάνει συνολικά εκατόν εξήντα έξι (166) κατοικίες σε τριώ¬ 
ροφα πάνω σε πυλωτή κτίρια και τετραώροφες πολυκα¬ 
τοικίες, διατεταγμένες σε δέκα επτά (17) στοίχους. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται 
και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι παρα¬ 
κάτω αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφόμε- 
νες: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΑ (1). 

Ο Στοίχος ένα (1) περιλαμβάνει μία (1) τριώροφη πολυ¬ 
κατοικία σε πυλωτή, τύπου 312 Β (α), η οποία αποτελείται 
από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ) πάνω από πυλωτή ορόφους και Δώμα η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΓΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15-12-82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
ένα (1) και δύο (2) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15-11-1982 σχέδιο κα¬ 
τόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 
με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ένα (1) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέκα έξι εκα¬ 
τοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
νενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά (92,73 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμέ¬ 

ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ο¬ 
ρόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ενενήντα ε¬ 
κατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιοστά (135 0/00)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ένα (1) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν τρία (3) και τέσσερα (4) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ αριθμόν312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 
15-11-1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ 
αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Α- 
ρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν τρία (3) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέκα έξι ε¬ 
κατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ αριθμόν τέσσερα (4) δια¬ 

μέρισμα του δευτέρου (Β') ορόφου και εν 
μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν τέσσερα (4) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ενενή¬ 
ντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις χι¬ 
λιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ αριθμόν τρία (3) διαμέρι¬ 
σμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν μέρει 
με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν πέ¬ 
ντε (5) και έξι (6) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15-11-1982 σχέδιο κα¬ 
τόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 
με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν πέντε (5) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέκα έξι ε¬ 
κατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 


τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187 0/00). στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν έξι (6) διαμέρι¬ 

σμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μερει με 
κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν έξι (6) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ενενήντα ε¬ 
κατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως εκατόν σαοάντα έξι χιλιοστά (1460 00). στις 
δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν εξήντα χιλιο¬ 
στά (160 0/00)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πέντε (5) διαμέ¬ 
ρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέρει 
με κοινόχρηστους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως δώματος 

Η πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου ενα (1), έχει 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσε¬ 
ως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΥΟ (2). 

Ο Στοίχος δύο (2) περιλαμβάνει μία (1) τριώροφη πολυ¬ 
κατοικία σε πυλωτή, τύπου 312Β(α) η οποία αποτελείται 
από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15-12-82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
επτά (7) και οκτώ (8) διο μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμόν 312Β(α)/Α/2 μ! ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο 
κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 
11384/Α'6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν επτά (7) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ. έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγων κά εβδομήντα οκτώ και ενενήντα 
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εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συ νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τρία 
χιλιοστά (133 0/00)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν οκτώ (8) διαμέ¬ 
ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ο¬ 
ρόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους 
χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν οκτώ (8) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέκα έξι ε¬ 
κατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν επτά (7) διαμέ¬ 

ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορο- 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εννέα (9) και δέκα (10) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 
15-11-1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ 
αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Α- 
ρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν εννέα (9) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ενενήντα 
εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι 
χιλιοστά (146 0/00)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα (10) διαμέ¬ 
ρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ' αριθμόν δέκα (10) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 


χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέκα έξι ε¬ 
κατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκάκις χι- 
λιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά (92,73 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ο¬ 
γδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εννέα (9) διαμέ¬ 

ρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμόν έ¬ 
ντεκα (11) και δώδεκα (12) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15-11-1982 
σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 
11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν έντεκα (11) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ενενήντα 
εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις χιλιο¬ 
στά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν εξήντα χιλιο¬ 
στά (160 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ αριθμόν δώδεκα διαμέ¬ 
ρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέρει με 
κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ' αριθμόν δώδεκα (12) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέκα έξι 
εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά (92,73 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα διακόσια 
τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν έντεκα (11) δια¬ 

μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέρει 
με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α- 
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ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14-12-82 σχέδιο κα- 
τόψεως δώματος. 

Η πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου δύο (2), έχει 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσε- 
ως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑ (3). 

Ο Στοίχος τρία (3) περιλαμβάνει μια τετραώροφη πολυ¬ 
κατοικία τύπου 413Ε η οποία αποτελείται Υπόγειο, Ισό¬ 
γειο, τον πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το 
ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με ημερομηνία 21-9- 
83 σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει τμήμα αδιαμόρφω¬ 
του χώρου, κεντρική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
τα υπ’ αριθμόν δέκα τρία (13) και δέκα τέσσερα (14) δια¬ 
μερίσματα και φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με η¬ 
μερομηνία 21-9-1983 σχέδιο κατόψεως ισογείου και στο 
υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν δέκα τρία (13) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
δέκα πέντε (15), δέκα έξι (16) και δέκα επτά (17), διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημε¬ 
ρομηνία 25-5-1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 


σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν δέκα πέντε (15) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετρανωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα έξι (16) δια¬ 

μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο 
ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Εν μέρει μιετο υπ’ αριθμόν δέκα έξι (16) δια¬ 

μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο 
ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμόν δέκα έξι (16) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα τρία ε¬ 
κατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ενενήντα 
χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα επτά (17) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα πέντε (15) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 
δέκα επτά (17) διαμέρισμα ιδίου ορόφου 
και κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν δέκα επτά (17) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν δέκα έξι (16) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο 
ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα έξι (16) δια¬ 

μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο 
ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' α¬ 
ριθμόν δέκα οκτώ (18), δέκα εννέα (19) και είκοσι (20) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με 
ημερομηνία 25-5-1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3- 
1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το υπ’ αριθμόν δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα εννέα (19) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα εννέα (19) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμόν δέκα εννέα (19) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι (20) δια¬ 

μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα οκτώ (18) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και 
εν μέρει με το υπ' αριθμόν είκοσι (20) δια¬ 
μέρισμα ίδιου ορόφου και κοινόχρηστους 
χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι (20) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενενήντα δύο ε¬ 
κατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν έξι 
χιλιοστά (106 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα εννέα (19) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 


Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα εννέα (19) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν εί¬ 
κοσι ένα (21), είκοσι δύο (22) και είκοσι τρία (23) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημε¬ 
ρομηνία 25-5-1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και 
στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι ένα (21) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι δύο (22) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν είκοσι δύο (22) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητ ο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμόν είκοσι δύο (22) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά 1 57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι τρία (23) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι ένα (21) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν 
μέρει με το υπ' αριθμόν είκοσι τρία (23) δια¬ 
μέρισμα ιδίου ορόφου και κοινόχρηστους 
χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι τρία (23) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή- 
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ρα εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (116 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι δύο (22) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι δύο (22) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. 

Η πολυκατοικία τύπου 413Ε του στοίχου τρία (3), έχει 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσε- 
ως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4). 

Ο Στοίχος τέσσερα (4) περιλαμβάνει μία (1) τριώροφη 
πολυκατοικία σε πυλωτή, τύπου 312Β(α), η οποία αποτε- 
λείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτε¬ 
ρο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/Ια με ημερομηνία 15-12-1982 σχέδιο κατόψε- 
ως ισογείου 1 . 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόν τρία (103) και εκατόν τέσσερα (104) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομη¬ 
νία 15-11-1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο 
υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν τρία (103) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέ¬ 
κα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά (92,73 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τέσσερα 

(104) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 


στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τρία 

(103) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εκατόν πέντε (105) και εκατόν έξι (106) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται ιττο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με 
ημερομηνία 15-11-1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3- 
1983 σχέδιο Αρίθμησης- Κλήρωσης και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101 16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοσΓά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάν σεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν έξι (106) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Το υπ’ αριθμόν εκατόν έξι (106) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (78,90 μ.2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν πέντε 

(105) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν επτά (107) και εκατόν οκτώ (108) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15- 
11-1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ α- 
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ριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν επτά (107) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά 71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν οκτώ 

(108) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Το υπ’ αριθμόν εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εξήντα χιλιοστά (160 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν επτά 

(107) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κα- 
τόψεως δώματος. 

Η πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου τέσσερα (4) 
έχει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερ¬ 
μάνσεως χίλια χιλιοστά (1.000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΠΕΝΤΕ (5). 

Ο Στοίχος πέντε (5) περιλαμβάνει δύο (2) τριώροφες 
πολυκατοικίες σε πυλωτή, τύπου 312Β(α) χωρισμένες με 
αρμό διαστολής. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) αποτελείται από 
το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Υποσταθμό Κεντρικής Θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15-12-82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 


σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
είκοσι τέσσερα (24) και είκοσι πέντε (25) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 312Β(α)Α/2 με ημερομηνία 
15-11-1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ 
αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Α- 
ρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (71 0/000), που ανηστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι πέντε 

(25) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα (30) δια¬ 

μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή 
ορόφου ετέρας πολυκατοικίας ιδίου στοί¬ 
χου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμόν είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ε¬ 
νενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκά¬ 
κις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι τέσσερα 

(24) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν είκοσι έξι (26) και είκοσι επτά (27) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομη¬ 
νία 15-11 -1982 σχέδιο κατό ψεως τυπικών ορόφων και στο 
υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι έξι (26) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέ¬ 
κα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά (92,73 
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μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ο¬ 
γδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι επτά (27) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλω¬ 
τή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους 
χώρους 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν τριάντα δύο (32) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ετέ- 
ρας πολυκατοικίας ίδιου στοίχου και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ' αριθμόν είκοσι επτά (27) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι έξι (26) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν εί¬ 
κοσι οκτώ (28) και είκοσι εννέα (29) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15- 
11-1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέ¬ 
κα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά (92,73 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα διακόσια 
τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι εννέα 

(29) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα τέσσε¬ 

ρα (34) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
ετέρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το υπ’ αριθμόν είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ε¬ 
νενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκά¬ 
κις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
ξήντα χιλιοστά (160 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι οκτώ (28) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως δώματος. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου πέ¬ 
ντε (5) έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πολυκατοικία 
τύπου 312Β(α)του ιδίου στοίχου, με ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντακόσια χι¬ 
λιοστά (500 0/00). 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου 
πέντε (5) αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο 
ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως ε¬ 
ξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/1 α με ημερομη νία 15-12-82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου . 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
τριάντα (30) και τριάντα ένα (31) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15-11- 
1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθ - 
μόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16-3-1983 σχέδιο Αρίθμη- 
σης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα (30) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα 
δεκάκις χιλιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατο¬ 
στά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συ ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι τέσσερα 

(24) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου ετέρας πολυκατοικίας ιδίου 
στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν τριάντα ένα (31) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Το υπ’ αριθμόν τριάντα ένα (31) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν τριάντα (30) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυ¬ 
λωτή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους 
χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περιλαμ¬ 
βάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
τριάντα δύο (32) και τριάντα τρία (33) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 
15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ 
αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα δύο (32) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και δέ¬ 
κα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δεκά¬ 
κις χιλιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά (92,73 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ο¬ 
γδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι έξι (26) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ετέ¬ 
ρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα τρία 

(33) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Το υπ’ αριθμόν τριάντα τρία (33) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ε¬ 
νενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκά¬ 
κις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 


κατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράνΓα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόντριάνταδύο (32) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
τριάντα τέσσερα (34) και τριάντα πέντε (35) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερο¬ 
μηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και 
στο υπ' αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγοινικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν είκοσι οκτώ (28) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει 
με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα πέντε 

(35) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Το υπ’ αριθμόν τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εξήντα χιλιοστά (160 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα τέσσερα 

(34) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως δώματος. 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου πέ- 
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ντε (5) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πολυκατοικία 
τύπου 312Β(α) του ιδίου στοίχου, με ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντακόσια χι¬ 
λιοστά (500 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΞΙ (6). 

Ο Στοίχος έξι (6) περιλαμβάνει μία (1) τετραώροφη πο¬ 
λυκατοικία τύπου 413Ε η οποία αποτελείται από το Υπό¬ 
γειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) 
πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και φαίνε¬ 
ται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1 α με ημερομηνία 21.9.83 σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει τμήμα αδιαμόρφω¬ 
του χώρου, κεντρική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
τα υπ’ αριθμόν τριάντα έξι (36) και τριάντα επτά (37) δια¬ 
μερίσματα και φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1 α με η¬ 
μερομηνία 21.9.1983 σχέδιο κατόψεως ισογείου και στο 
υπ' αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα έξι (36) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιχώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα επτά (37) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής οτις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο ο ικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το κοινόκτητο οικόπεδο και εν 

μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ 
και διάδρομο προσπελάσεως καιτα υπ’ αριθμόν τριάντα ο¬ 
κτώ (38), τριάντα εννέα (39) και σαράντα (40) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημερομη¬ 
νία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο 
υπ' αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Α¬ 
ρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα, αποτε- 


λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα ετπά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά(89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα εννέα 

(39) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από 
ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα εννέα 

(39) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από 
ισόγε ιο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο 
οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοοτά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα (40) 

διαμέοισματου πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα οκτώ 

(38) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου και εν μέρει με το υπ' αριθ¬ 
μόν σαράντα (40) διαμέρισμα ιδίου ορόφου 
και κο νόχρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα (40) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα εννέα 

(39) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από 
ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα εννέα 

(39) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από 
ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο 
οικόπεδο 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν σαράντα ένα (41), σαράντα δύο (42) και σαράντα 
τρία (43) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
413Ε/Α/2α με ημερομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυ¬ 
πικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερο¬ 
μηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα ένα (41) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο (42) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο (42) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο (42) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα τρία 

(43) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα ένα 

(41) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα τρία 
(43) διαμέρισμα ιδίου ορόφου και κοινό¬ 
χρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα τρία (43) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν έξι χιλιοστά (106 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο 

(42) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 


Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο 

(42) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Π όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν σαράντα 
τέσσερα (44), σαράντα πέντε (45) και σαράντα έξι (46) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με η¬ 
μερομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 


Ανατολικά: 

Δυτικά: 


Βόρεια: 

Νότια: 


Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Με το υπ’ αριθμόν σαράντα πέντε (45) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέρει 
με κοινόχρηστους χώρους 
Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα πέντε 
(45) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το υπ’ αριθμόν σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπανες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα έξι (46) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα τέσσε¬ 

ρα (44) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα έξι 
(46) διαμέρισμα ιδίου ορόφου και κοινό¬ 
χρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το υπ' αριθμόν σαράντα έξι (46) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), ςττις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
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χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (116 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα πέντε 
(45) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει μ ε το υπ’ αριθμόν σαράντα πέντε 

(45) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. 

Η πολυκατοικία τύπου 413Ε του στοίχου έξι (6) έχει πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως 
χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΠΤΑ (7). 

Ο Στοίχος επτά (7) περιλαμβάνει μία (1) τετραώροφη 
πολυκατοικία, τύπου 413Ε, η οποία αποτελείται από το Υ¬ 
πόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ' αριθμόν 413Ε/Α/1α με ημερομηνία 
21.9.83 σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει τμήμα αδιαμόρφω¬ 
του χώρου, κεντρική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
τα υπ’ αριθμόν σαράντα επτά (47) και σαράντα οκτώ (48) 
διαμερίσματα και φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με 
ημερομηνία 21.9.1983 σχέδιο κατόψεως ισογείου και στο 
υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα επτά (47) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστο χώρο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Βόρεια: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
σαράντα εννέα (49), πενήντα (50) και πενήντα ένα (51) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α 
με ημερομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ' αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 
0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα τρία και τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα 
εννέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερ¬ 
μάνσεως ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπά¬ 
νες λειτουργίας ανελκυστήρα ενενήντα χιλιοστά (90 
0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν πενήντα (50) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα (50) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα τρία ε¬ 
κατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ενενήντα 
χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα εννέα 

(49) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από 
ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο 
οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόικτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα ένα (51) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 
σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα ιδίου ορό¬ 
φου και κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα ένα (51) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
ενενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά 
(96 0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα 
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έξι χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα ενενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν πενήντα (50) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο 
ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν πενήντα (50) δια¬ 

μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο 
ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα υπ’ αριθμόν πενήντα δύο (52), πενήντα τρία (53) και 
πενήντα τέσσερα (54) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημερομηνία 25.5.1983 σχέδιο 
κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 
11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα δύο (52) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα τρία (53) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν πενήντα τρία (53) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα τρία (53) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα τέσσε¬ 
ρα (54) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν μέρει 
με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα δύο (52) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα δύο (52) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα τέσσερα 
(54) διαμέρισμα ίδιου ορόφου και κοινόχρη¬ 
στους χώρους 


Το υπ’ αριθμόν πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), οτις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπανες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν έξι χιλιοστά (106 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα τρία (53) 

διαμέρισματου δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα τρία (53) 

διαμέρισματου δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν πε¬ 
νήντα πέντε (55), πενήντα έξι (56) και πενήντα επτά (57) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 413Ε/Α/2α 
με ημερομηνία 25-5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα έξι (56) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα έξι (56) 

διαμέρισματου τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα έξι (56) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα πέντε 

(55) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα πέντε 

(55) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα επτά 
(57) διαμέρισμα ίδιου ορόφου και κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα επτά (57) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (116 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα έξι (56) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα έξι (56) 

διαμέρισμα τουτρίτου (Γ) ορόφου καιενμέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. 

Η πολυκατοικία τύπου 413Ε του στοίχου επτά (7) έχει 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσε¬ 
ως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΟΚΤΩ (8). 

Ο Στοίχος οκτώ (8) περιλαμβάνει μία (1) τετραώροφη 
πολυκατοικία, τύπου 413Ε, η οποία αποτελείται από το Υ¬ 
πόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με ημερομηνία 
21.9.83 σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει τμήμα αδιαμόρφω¬ 
του χώρου, κεντρική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
τα υπ' αριθμόν πενήντα οκτώ (58) και πενήντα εννέα (59) 
διαμερίσματα και φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με 
ημερομηνία 21.9.1983 σχέδιο κατόψεως ισογείου και στο 
υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά(89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Νότια: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εξήντα (60), εξήντα ένα (61) και εξήντα δύο (62) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημε¬ 
ρομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και 
στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα (60) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κο υζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα τρία ε¬ 
κατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ενενήντα 
χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα ένα (61) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους 
χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα ένα (61) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα ένα (61) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερυάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα (60) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο 
ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα δύο (62) 
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διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα (60) δια¬ 

μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο 
ορόφου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξή¬ 
ντα δύο (62) διαμέρισμα ιδίου ορόφου και 
κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα δύο (62) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα ένα (61) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους 
χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα ένα (61) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εξήντα τρία (63), εξήντα τέσσερα (64) και εξήντα 
πέντε (65) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 
413Ε/Α/2α με ημερομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυ¬ 
πικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερο¬ 
μηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα τρία (63) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα τέσσερα 

(64) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα τέσσερα 

(64) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμόν εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 


κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα τρία (63) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα πέντε (65) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα τρία (63) 

διαμέρισμα του δευ τέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα πέντε (65) 
διαμέρισμα ιδίου ορόφου και κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν έξι χιλιοστά (106 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα τέσσερα 
(64) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα τέσσερα 

(64) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν εξή¬ 
ντα έξι (66), εξήντα επτά (67) και εξήντα οκτώ (68) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημε¬ 
ρομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και 
στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα έξι (66) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα επτά (67) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
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Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα επτά (67) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα επτά (67) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα έξι (66) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα οκτώ (68) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα έξι (66) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα οκτώ (68) 
διαμέρισμα ιδίου ορόφου και κοινόχρηστους 
χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ' αριθμόν εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (116 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα επτά (67) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα επτά (67) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. 

Η πολυκατοικία τύπου 413Ε του στοίχου οκτώ (8) έχει 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσε¬ 
ως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΝΕΑ (9). 

Ο στοίχος εννέα (9) αποτελείται από δύο (2) τριώροφες 
πολυκατοικίες σε πυλωτή τύπου 312Β(α) χωρισμένες με 
αρμούς διαστολής. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) αποτελείται από 
το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Υποσταθμός Κεντρικής Θερμάνσεως. 


ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική εί¬ 
σοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 
Α/1 α με ημερομηνία 15.12.82 σχέδιο κατόψεως ισογείου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόν εννέα (109) και εκατόν δέκα (110) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομη¬ 
νία 15.11.1982 σχέδιο τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθ¬ 
μόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμη- 
σης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα πέ- 
ντε(115) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
σε πυλωτή ορόφου ετέρας πολυκατοικίας 
ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο 
οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα 

(110) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωαάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ε¬ 
νενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκά¬ 
κις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν σαράντα έξι χιλιοεπά (146 0/00), στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν εννέα 
(109) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστου*; χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εκατόν έντεκα (111) και εκατόν δώδεκα (112) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με 
ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 
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Το υπ’ αριθμόν εκατόν έντεκα (111) διαμέρισμα, αποτε- 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
καιχώλλ, εχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
οεκα εξι εκατοστά (101,16 μ2). ποσοστό συνιδιοκτησίας 
έτ αδιαίρετου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε- 
καχις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε- 
τααγωνικα ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
'ΰ.? 73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτάχιλιο- 
ε ' α (167 0 00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μερει με το υπ' αριθμόν εκατόν δέκα ε¬ 
πτά (117) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) 
ορόφου ε Γέρας πολυκατοικίας ιδίου στοί¬ 
χου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυ πκά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δώδεκα 

(112) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ' αριθμόν εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα αποτε- 
λείτα.ι από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ. εχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
ο ας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
02 32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά- 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ααραντα έξι χιλιοστά 
046 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν έντεκα 
(111) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια. Με κοινοκτητο οικοπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητ ο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν 
σερ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν δεκατρία (113) και εκατόν δέκα τέσσερα (114) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με 
ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
ν; αι ως εξής 

Το υπ' αριθμόν εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα, α- 
ποτελειται απο τεασερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρά και χωλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ¬ 
να και δέκα εξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κω ίσιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκα¬ 
τοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις 
άαπανες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χι¬ 
λιοστά (187 0 00). στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 


Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα εν¬ 
νέα (119) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
ετέρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δεκατέσ¬ 

σερα (114) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοι¬ 
νόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκα¬ 
τοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εξήντα χιλιοστά (160 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα τρία 
(113) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
ιδίας πολυκατοικίας κα. εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ' α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως δώματος. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου εν¬ 
νέα (9) έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πολυκατοικία 
τύπου 312Β(α) του ιδίου στοίχου, με ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντακόσια χι¬ 
λιοστά (500 0/00). 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3123(α) του στοίχου εν¬ 
νέα (9) αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώ¬ 
το (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορό¬ 
φους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Υποσταθμό Κεντρικής Θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνειτην πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15.12.82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόν δέκα πέντε (115) και εκατόν δέκα έξι (116) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με η¬ 
μερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ¬ 
να και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
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κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκα¬ 
τοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν δέκα έξι 
(116) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινοχρή¬ 
στους χώρους 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν εννεα 

(109) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου ετέρας πολυκατοικίας ίδι¬ 
ου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέ¬ 
ντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατο¬ 
στά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) . 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έ¬ 
ξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα πέ¬ 

ντε (115) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' α¬ 
ριθμόν εκατόν δέκα επτά (117) και εκατόν δέκα οκτώ (118) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 
με ημερομηνία 15.11.1982 οχέδιο κατόψεως τυπικών ο¬ 
ρόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ¬ 
να και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εβδομήντα ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα 
τρία εκατοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδό¬ 
ντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας 
ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) 
και συνορεύει: 


Ανατολικά: Εν μερει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα ο¬ 
κτώ (118) διαμέρισμα του δεύτερο,, :Ει ο¬ 
ρόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν μέοει 
με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ αριθμόν εκατόν έντεκα 

(111) διαμέρισμα ετερας πολυκατοικίας 
ίδιου στοίχου και εν μερει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο 

Βόρεια 1 Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ' αριθμόν εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα α- 
ποτελείται απο τρία (3) κυρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετ ραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2). ποσοστο συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικό εβδομήντα δύο και τριάντα δυο εκα¬ 
τοστά (72,32 μ2), ποσοστο συμμέτοχης στις δαπανες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα εξι χιλιοστά (146 0/00;, στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαραντα έξι χι¬ 
λιοστά (146 0/00), <πις δαπανες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν σαοάντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέ οει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέ κα ε¬ 

πτά (' 17) διαμέρισμα του δευτέρου (3) ο¬ 
ρόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με 
κοινό <ρ η σι ους χώρους 
Βόρεια: Με κο ινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κο ινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος ;Τ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώοους, όηλαδη κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν δέκα εννέα (119) και εκατόν είκοσι (120) δ.αμερί 
σματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 312Β(α)·Α/2 με η¬ 
μερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και ηεριγραφοτ αι ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα α- 
ποτελείται απο τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ. έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ¬ 
να και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2). ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0 000), που αντιστοιχούν σε πέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρά εκα¬ 
τοστά (92,73 μ2). ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (1 -37 0 00), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χι¬ 
λιοστά (187 0/00), ιπις δαπανες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) καί συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν είκοσι 

(120) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας 
πολυι· αποικίας και εν μέρει με κοινόχρηστους 
χώρους 

Δυτικά: Εν αέρει με το υπ’ αοιθμόν εκατόν δέκα τρία 

(113) διαμέρισμα του τρίτου (Π ορόφου ε 
τέρατ πολυκατοικίας ίδιου στοίχου και εν 
μέρει με κοινοκτητο οικόπεδα 
Βόρεια: Με κο ινόκτητο οικοπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοοι (120) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία ι3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρο και 
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χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εξήντα χιλιοστά (160 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα εν¬ 

νέα (1 19) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κα- 
τόψεως δώματος. 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 312Β(α)του στοίχου εν¬ 
νέα (9) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πολυκατοικία 
τύπου 312Β(α) του ιδίου στοίχου, με ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντακόσια χι¬ 
λιοστά (500 0/00) 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ (10) 

Ο Στοίχος δέκα (10) περιλαμβάνει μία (1) πολυκατοικία 
τύπου 413Ε, η οποία αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο 
και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το 
Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με ημερομηνία 
21.9.83 σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει τμήμα αδιαμόρφω¬ 
του χώρου, κεντρική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
τα υπ’ αριθμόν ενενήντα δύο (92) και ενενήντα τρία (93) 
διαμερίσματα και φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με 
ημερομηνία 21.9.1983 σχέδιο κατόψεως ισογείου και στο 
υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινό 

χρηστούς χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 


χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόχρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
ενενήντα τέσσερα (94), ενενήντα πέντε (95) και ενενήντα 
έξι (96) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
413Ε/Α/2α με ημερομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυ¬ 
πικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερο¬ 
μηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ενενήντα πέντε 

(95) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από 
ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο 
οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ αριθ μόν ενενήντα πέντε 

(95) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από 
ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ αριθμόν ενενήντα τέσσε¬ 
ρα (94) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω α¬ 
πό ισόγειο ορόφου και εν μέρει με το υπ’ α¬ 
ριθμόν ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα του 
πρώτου (Α) πάνω από ισόγειο ορόφου και 
κοινόχρηστους χώρους 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα έξι (96) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ισό¬ 
γειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ενενήντα τέσσε¬ 

ρα (94) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω α¬ 
πό ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα πέντε 

(95) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ι¬ 
σόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο 
οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα πέντε 

(95) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ι¬ 
σόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα υπ’ αριθμόν ενενήντα επτά (97), ενενήντα οκτώ (98) 
και ενενήντα εννέα (99) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημερομηνία 25.5.1983 σχέδιο 
κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 
11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00) στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα οκτώ 

(98) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα οκτώ 

(98) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ' αριθμόν ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 


κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατό χιλιοστό (100 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα επτά 

(97) διαυέρισματου δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα εν¬ 
νέα (99) διαμέρισμα ιδίου ορόφου και κοι¬ 
νόχρηστους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ενενήντα εννέα 

(99) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρε. με το ενενήντα επτά (97) διαμέρι¬ 

σμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν μέρει 
με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντο δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν έξι χιλιοστά (106 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινοκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα οκτώ 

(98) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινοκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα οκτώ 

(98) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατό (100), εκατόν ένα (101) και εκατόν δύο (102) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με η¬ 
μερομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατό (100) διαμέρισμα, αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτιά, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα τρία ε¬ 
κατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπέινες 
κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες λε ιτουργίας ανελκυστήρα εκατόν εν¬ 
νέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν ένα (101) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν ένα (101) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου καιενμέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν ένα (101) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73.33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’αριθμόν εκατό (100) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέρει 
με το υπ' αριθμόν εκατόν δύο (102) διαμέρι¬ 
σμα ιδίου ορόφου και κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν δύο (102) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατό (100) δια¬ 

μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέρει 
με κοινοκτητο οικόπεδο 

Το υπ' αριθμόν εκατόν δύο (102) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (116 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν ένα (101) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν ένα (101) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν ένα (101) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. 

Η πολυκατοικία τύπου 413Ετου στοίχου δέκα (10) έχει 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσε¬ 
ως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) 

Ο Στοίχος έντεκα (11) αποτελείται από μία (1) τετραώ¬ 
ροφη πολυκατοικία τύπου 413Ε η οποία αποτελείται από 
το Υπόγειο. Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), και 
τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 


φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με ημερομηνία 
21.9.83 σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει τμήμα αδιαμόρφω¬ 
του χώρου, κεντρική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
τα υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα εννέα (139) και εκατόν σα¬ 
ράντα (140) διαμερίσματα και φαίνεται στο υπ' αριθμόν 
413Ε/Α/1α με ημερομηνία 21.9.1983 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν τριαντα εννέα (139) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόχρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόχρηστους χώρους 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόν σαράντα ένα (141), εκατόν σαράντα δύο (142) και 
εκατόν σαράντα τρία (143) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α αε ημερομηνία 25.5.1983 σχέ¬ 
διο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 
11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονεαι ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετοαγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ- 




στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν σαράντα 
δύο (142) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

δύο (142) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

ένα (141) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με το υπ’ α¬ 
ριθμόν εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρι¬ 
σμα ιδίου ορόφου και κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

ένα (141) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

τρία (143) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 
δύο (142) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

δύο (142) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα υπ' αριθμόν εκατόν σαράντα τέσσερα (144), εκατόν 


σαράντα πέντε (145) και εκοτόν σαράντα έξι (146) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημε¬ 
ρομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και 
στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρι¬ 
σμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδό¬ 
ντα (80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 
0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα 
χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως 
ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας ανελκυστήρα εκατό χι.Μοστά (100 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’αριθμόν εκατόν σαράντα 
πέντε (145) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) 
ορόφου και κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το απ' αριθμόν εκατόν σαράντα 

πέντε (145) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) 
ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρι¬ 
σμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδό¬ 
ντα (80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 
0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα 
χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως 
ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

τέσσερα (144) διαμέρισμα του δευτέρου 
(Β) ορόφου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα ιδίου 
ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαραντα 

τέσσερα (144) διαμέρισμα του δευτέρου 
(Β) ορόφου και κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν σαράντα 

έξι (146) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη αίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν έξι χιλιοστά (106 0/00) και συνορεύει: 
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Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 
πέντε (145) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

πέντε (145) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν σαράντα επτά (147), εκατόν σαράντα οκτώ (148) 
και εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημερομηνία 25.5.1983 
σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 
11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 
οκτώ (148) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν σαράντα 

οκτώ (148) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

επτά (147) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν 
σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα ιδίου ορό¬ 
φου και κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

επτά (147) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

εννέα (149) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρι¬ 
σμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδό¬ 


ντα πέντε (85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 
0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα επτά και ενενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χι¬ 
λιοστά (96 0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
νενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (116 0/00) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν σαρά- 
νταοκτώ (148) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα 

οκτώ (148) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. 

Η πολυκατοικία τύπου 413Ε του στοίχου έντεκα (11) έ¬ 
χει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερ¬ 
μάνσεως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

Ο Στοίχος δώδεκα (12) περιλαμβάνει μία (1) τετραώρο¬ 
φη πολυκατοικία τύπου 413Ε, η οποία αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρί¬ 
το (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγρα¬ 
φή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με ημερομηνία 
21.9.83 σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει τμήμα αδιαμόρφωτου 
χώρου, κεντρική είσοδο, κλιμακοσΓάσιο, ασανσέρ καιτα υπ’ 
αριθμόν εκατόν πενήντα (150) και εκατόν πενήντα ένα (151) 
διαμερίσματα και φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1 α με η¬ 
μερομηνία 21.9.1983 σχέδιο κατόψεως ισογείου και στο υπ’ 
αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθ¬ 
μησης- Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόχρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 



ΦΕΚ 1581 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


20627 


τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόχρηστους χώρους 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόν πενήντα δύο (152), εκατόν πενήντα τρία (153) και 
εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ' αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημερομηνία 25.5.1983 
σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 
11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 
τρία (153) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόχρηστους χώρους και κοινόκτητο 

οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 

δύο (152) διαμέρισμα του πρώτου 
(Α) πάνω από ισόγειο ορόφου και εν μέρει 
με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα τέσσερα 
(154) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από 
ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν πενήντα 

δύο (152) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 


Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 

τέσσερα (154) διαμέρισμα του πρώτου (Α) 
πάνω από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με 
κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρι¬ 
σμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδό¬ 
ντα πέντε (85 μ2), ποσοεπό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 
0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα επτά και ενενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χι¬ 
λιοστά (96 0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
νενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας 
ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 
τρία (153) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 

τρία (153) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
από ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα πέντε (155), εκατόν πε¬ 
νήντα έξι (156) και εκατόν πενήντα επτά (157) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημε¬ 
ρομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και 
στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 
έξι (156) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδ 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν πενήντα 

έξι (156) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήσΓων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
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0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 

πέντε (155) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ο¬ 
ρόφου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν 
πενήντα επτά (157) διαμέρισμα ιδίου ορό¬ 
φου και κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 

επτά (157) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ο¬ 
ρόφου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν έξι χιλιοστά (106 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατόν πενήντα 
έξι (156) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 

έξι (156) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν πενήντα οκτώ (158), εκατόν πενήντα εννέα (159) και 
εκατόν εξήντα (160) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμόν 413Ε/Α/2α με ημερομηνία 25.5,1983 σχέδιο κα- 
τόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 
με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν- 
νεα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 
εννέα (159) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους και εν 

μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 


και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμ όν εκατόν πενήντα 

οκτώ (158) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν ε¬ 
ξήντα (160) διαμέρισμα ιδίου ορόφου και 
κοινόχρηστους χώρους 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα 

(160) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοοπά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (116 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 
εννέα (159) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν πενήντα 

εννέα (159) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. 

Η πολυκατοικία τύπου 413Ε του στοίχου δώδεκα (12) έ¬ 
χει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερ¬ 
μάνσεως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13) 

Ο Στοίχος δέκα τρία (13) περιλαμβάνει μία (1) τετραώ¬ 
ροφη πολυκατοικία τύπου 413Ε, η οποία αποτελείται από 
το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα, η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με ημερομηνία 
21.9.83 σχέδιο. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει τμήμα αδιαμόρφω¬ 
του χώρου, κεντρική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
τα υπ’ αριθμόν ογδόντα ένα (81) και ογδόντα δύο (82) δια¬ 
μερίσματα και φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/1α με η¬ 
μερομηνία 21.9.1983 σχέδιο κατόψεως ισογείου και στο 
υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα, αποτελεί- 
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ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
σαράντα δύο χιλιοστά (42 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο και εν μέ- 

ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Βόρεια: Με κοινόχρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
ογδόντα τρία (83), ογδόντα τέσσερα (84) και ογδόντα πέ¬ 
ντε (85) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
413Ε/Α/2α με ημερομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυ¬ 
πικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερο¬ 
μηνία 16.3,1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τέσσε¬ 

ρα (84) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω α¬ 
πό ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τέσσε¬ 

ρα (84) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω α¬ 
πό ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το υπ' αριθμόν ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000). που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τρία 
(83) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε ι¬ 
σόγειο ορόφου και εν μέρει με το υπ’ αριθ¬ 
μόν ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα ίδιου ο¬ 
ρόφου και κοινόχρηστους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα πέντε 

(85) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε ι¬ 
σόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινοκτητο 
οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τρία 

(83) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από ι¬ 
σόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινόκτητο 
οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα έξι χιλιοστά (96 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τέσσε¬ 

ρα (£4) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω α¬ 
πό ιοόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τέσσε¬ 

ρα (£ 4) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω α¬ 
πό ισόγειο ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή 

κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα υπ’ αριθμόν ογδόντα έξι (86), ογδόντα επτά (87) και 
ογδόντα οκτώ (88) διαμερίσματα που φαίνονται στ ο υπ’ α¬ 
ριθμόν 413Ε/Α/2α αε ημερομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατό¬ 
ψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με 
ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73 33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα- 
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πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα επτά 

(87) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα επτά 

(87) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατό χιλιοστά (100 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα έξι (86) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα οκτώ (88) 
διαμέρισμα ιδίου ορόφου και κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα οκτώ 

(88) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα έξι (86) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν έξι χιλιοστά (106 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα επτά 

(87) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα επτά 

(87) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ο¬ 
γδόντα εννέα (89), ενενήντα (90) και ενενήντα ένα (91) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 413Ε/Α/2α με η¬ 
μερομηνία 25.5.1983 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 


σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης καιπεριγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 
τριάντα τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εν¬ 
νέα χιλιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου καιενμέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου καιενμέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (57 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και τριάντα 
τρία εκατοστά (73,33 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ογδόντα εννέα χι¬ 
λιοστά (89 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλιοστά (109 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα εννέα 

(89) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα ένα (91) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα ένα 

(91) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα εννέα 

(89) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε 
(85 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό¬ 
λου οικοπέδου εξήντα δεκάκις χιλιοστά (60 0/000), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ε¬ 
νενήντα δύο εκατοστά (77,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι 
χιλιοστά (96 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα έξι χιλιοστά (116 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου καιενμέ- 
ρει με κοινόχρηστους χώρους 
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ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. 

Η πολυκατοικία τύπου 413Ε του στοίχου δέκα τρία (13) 
έχει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερ- 
μάνσεως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14) 

Ο στοίχος δέκα τέσσερα (14) αποτελείται από δύο (2) 
τριώροφες πολυκατοικίες τύπου 312Β(α) χωρισμένες με 
αρμούς διαστολής. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) αποτελείται από 
το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15.12.82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου . 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εξήντα εννέα (69) και εβδομήντα (70) διαμερίσματα και 
φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 
15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ 
αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα (70) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλω¬ 
τή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους 
χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα (70) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις 
χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα έξι (76) δια¬ 

μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ο¬ 
ρόφου ετέρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 
Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα εννέα 

(69) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδοομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εβδομήντα ένα (71) και εβδομήντα δύο (72) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με 
ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθαησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4ι κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα δύο 

(72) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστό (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί τ ου όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντ α δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνορεύει: 


Ανατολικά: 

Δυτικά: 

Βόρεια: 


Νότια: 


Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα οκτώ (78) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 
Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα ένα 
(71) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 


ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
βδομήντα τρία (73) και εβδομήντα τέσσερα (74) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με η¬ 
μερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ' αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 
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σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τέσ¬ 

σερα (74) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και κοινόχρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκα¬ 
τοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εξήντα χιλιοστά (160 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν ογδόντα (80) διαμέρισμα 

του τρίτου (Γ) ορόφου ετέρας πολυκατοι¬ 
κίας ιδίου στοίχου 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τρία 

(73) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα φαίνεται στο υπ’ αριθ¬ 
μόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κατό- 
ψεως δώματος. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου δέκα 
τέσσερα (14) έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πολυ¬ 
κατοικία τύπου 312Β(α) του ιδίου στοίχου, με ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντα¬ 
κόσια χιλιοστά (500 0/00). 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου δέ¬ 
κα τέσσερα (14) αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και 
τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ι¬ 
σόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Υποσταθμό Κεντρικής Θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15.12.82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 


νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμόν 
εβδομήντα πέντε (75) και εβδομήντα έξι (76) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερο¬ 
μηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και 
στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εβδομήντα έξι 

(76) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήν:α έξι (76) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χ.λιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα πέντε 

(75) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε 
πυλωτή ορόιρου και εν μέρει με κοινόχρη¬ 
στους χώρους 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα (70) διαμέρι¬ 

σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορό¬ 
φου ετέρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εβδομήντα επτά (77) και εβδομήντα οκτώ (78) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με 
ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήνΓα επτά (77) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε- 
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κάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα οκτώ 

(78) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα επτά 

(77) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με το υπ' αριθμόν εβδομήντα δύο (72) δια¬ 

μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
βδομήντα εννέα (79) και ογδόντα (80) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 
15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ 
αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα ένα δε¬ 
κάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα (80) δια¬ 

μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και εν μέρει 
με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα (80) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 


έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέ¬ 
ντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο ε¬ 
κατοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας ανελκυστήρα εκατόν εξήντα χιλιοστά (160 0/00) 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα εννέα 

(79) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τέσσερα (74) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως δώματος. 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου δέ¬ 
κα τέσσερα (14) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πολυ¬ 
κατοικία τύπου 312Β(α) του ,δίου στοίχου, με ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντα¬ 
κόσια χιλιοστά (500 0/000). 

ΣΤΟΙΧΟΣΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) 

Ο Στοίχος δέκα πέντε (15) περιλαμβάνει μία (1) τριώρο¬ 
φη πολυκατοικία σε πυλωτή, τύπου 312Β(α) η οποία απο- 
τελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύ¬ 
τερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15.12.82 σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόν εξήντα ένα (161) και εκατόν εξήντα δύο (162) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με 
ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν Ι1384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κυρία δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ¬ 
να και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δυο και εβδομήντα τρία εκα¬ 
τοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα 

δύο (162) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
σε πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκα¬ 
τοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα έ¬ 

να (161) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
σε πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εκατόν εξήντα τρία (163) και εκατόν εξήντα τέσ¬ 
σερα (164) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 
312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως 
τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημε¬ 
ρομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα τρία(163) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα 
και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα έ¬ 
να δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα 

τέσσερα (164) διαμέρισμα του δευτέρου 
(Β) ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους 
χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα οκτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα 


δύο εκατοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00)και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα 

τρία (163) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ο¬ 
ρόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδη κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν εξήντα πέντε (165) και εκατόν εξήντα έξι (166) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με 
ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν ένα και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδο¬ 
μήντα ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία 
εκατοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα έ¬ 

ξι (166) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκα¬ 
τοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εξήντα χιλιοστά (160 0/00)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν εξήντα 

πέντε (165) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α- 
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ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κα- 
τόψεως δώματος. 

Η πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου δέκα πέντε 
(15), έχει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) 

Ο Στοίχος δέκα έξι (16) περιλαμβάνει μία (1) τριώροφη 
πολυκατοικία σε πυλωτή, τύπου 312Β(α) η οποία αποτε- 
λείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτε¬ 
ρο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15.12.82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόν είκοσι ένα (121) και εκατόν είκοσι δύο (122) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με η¬ 
μερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ' αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ' αριθμόν εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ¬ 
να και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκα¬ 
τοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι 

δύο (122) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
σε πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκα¬ 
τοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) , 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έ¬ 
ξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00)και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι ένα (121) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλω¬ 
τή ορόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους 
χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εκατόν είκοσι τρία (123) και εκατόν είκοσι τέσσερα 
(124) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως 
τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημε¬ 
ρομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αοίθμησης-Κλήρωσης και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα 
και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα έ¬ 
να δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι 

τέσσερα (124) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκα¬ 
τοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00)και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ αριθμόν εκατόν είκοσι 

τρία (123) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ο¬ 
ρόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν είκοσι πέντε (125) και εκατόν είκοσι έξι (126) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)//ν2 με η¬ 
μερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’αριθμόν εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα, α- 
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ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ¬ 
να και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκα¬ 
τοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χι¬ 
λιοστά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι έξι 

(126) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εξήντα χιλιοστά (160 0/00)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι πέ¬ 

ντε (125) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κα- 
τόψεως δώματος. 

Η πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου δέκα έξι 
(16), έχει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως χίλια χιλιοστά (1000 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) 

Ο στοίχος δέκα επτά (17) αποτελείται από δύο (2) τριώ¬ 
ροφες πολυκατοικίες τύπου 312Β(α) χωρισμένες με αρ¬ 
μούς διαστολής. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) αποτελείται από 
το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Υποσταθμό Κεντρικής Θερμάνσεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15.12.82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου . 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόν είκοσι επτά (127) και εκατόν είκοσι οκτώ (128) δια¬ 


μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν312Β(α)/Α/2 με 
ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ¬ 
να και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκα¬ 
τοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι ο¬ 

κτώ (128) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
σε πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 

Νότια: Με το υπ αριθμόν εκατόν τριάντα τρία (133) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλω¬ 
τή ορόφου ετέρας πολυκατοικίας ιδίου 
στοίχου 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκα¬ 
τοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι ε¬ 

πτά (127) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
σε πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εκατόν είκοσι εννέα (129) και εκατόν τριάντα (130) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 
με ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ο¬ 
ρόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα 
και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα έ- 
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να δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκατοστά 
(92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα 

(130) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα πέντε 

(135) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου 
ετέρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 
Το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι εν¬ 

νέα (129) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) οΟ 
ρόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν εκα¬ 
τόν τριάντα ένα (131) και εκατόν τριάντα δύο (132) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 με η¬ 
μερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 16.3.1983 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ¬ 
να και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εβδομήντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκα¬ 
τοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (1870/00), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα επτά χι¬ 
λιοστά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα 

δύο (132) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 
Νότια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα επτά 

(137) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου και 
εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 


Το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα 

εκατοστά (78,90 μ2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις χι¬ 
λιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 α2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
ξήντα χιλιοστά (160 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Ενμέρει με το υπ’αριθμόν εκατόν τριάντα έ¬ 

να (131) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου 
και εν μέοει με κοινόχρηστους χώρους 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως δώματος. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου δέκα 
επτά (17) έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πολυκατοι¬ 
κία τύπου 312Β(α) του ιδίου στοίχου, με ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντακόσια 
χιλιοστά (500 0/00). 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) αποτελείται α¬ 
πό το Υπόγειο, Ισόγειο καιτουςπρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσε¬ 
ως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν Α/1 α με ημερομηνία 15.12.82 σχέδιο κατόψεως ι¬ 
σογείου . 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμόν 
εκατόν τριάντα τρία (133) και εκατόν τριάντα τέσσερα 
(134) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως 
τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημε¬ 
ρομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα, α- 
ποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό ν έ¬ 
να και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εβδομήντα 
ένα δεκάκις χιλιοστά (71 0/000), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία εκα¬ 
τοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ονδόντα οκτώ χιλιοστά (188 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (188 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι επτά (127) 

διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλω¬ 
τή ορόφου ετέρας πολυκατοικίας ιδίου 
στοίχου 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα 

τέσσερα (134) διαμέρισμα του πρώτου (Α) 
πάνω σε πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοι¬ 
νόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ 
και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά 
(72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα τρία χιλιοστά (133 0/00) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα 

τρία (133) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω 
σε πυλωτή ορόφου και εν μέρει με κοινό¬ 
χρηστους χώρους 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εκατόν τριάντα πέντε (135) και εκατόν τριάντα έξι 
(136) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
312Β(α)/Α/2 με ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως 
τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημε¬ 
ρομηνία 16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν ένα και δέκα έξι εκατοστά (101,16 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδο¬ 
μήντα ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία 
εκατοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι εννέα (129) 

διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ετέ¬ 
ρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 
Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα έ¬ 

ξι (136) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 


και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκα¬ 
τοστά (72,32 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) , 
στις δαπάνες κεντρικής θεραάνσεως εκατόν σαράντα έ¬ 
ξι χιλιοστά (146 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα 

πέντε (135) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ο¬ 
ρόφου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν τριάντα επτά (137) και εκατόν τριάντα οκτώ (138) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 312Β(α)/Α/2 
με ημερομηνία 15.11.1982 σχέδιο κατόψεως τυπικών ο¬ 
ρόφων και στο υπ’ αριθμόν 11384/Α/6 με ημερομηνία 
16.3.1983 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν ένα και δέκα έξι εκατοστό (101,16 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδο¬ 
μήντα ένα δεκάκις χιλιοστά(71 0/000), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και εβδομήντα τρία 
εκατοστά (92,73 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187 0/00), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα ε¬ 
πτά χιλιοστά (187 0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελ¬ 
κυστήρα διακόσια τέσσερα χιλιοστά (204 0/00) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα ένα (131) 

διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα 

οκτώ (138) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρ,α δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα ο¬ 
κτώ και ενενήντα 

εκατοστά (78,90 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκάκις χι¬ 
λιοστά (55 0/000), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εβδομήντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά (72,32 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 0/00) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146 
0/00), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
ξήντα χιλιοστά (160 0/00) και συνορεύει: 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόντριάντα ε¬ 

πτά (137) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορό¬ 
φου και εν μέρει με κοινόχρηστους χώρους 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα περιλαμβάνει απόληξη κλιμακοστασί¬ 
ου και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και φαίνεται στο υπ' α¬ 
ριθμόν 312Β(α)/Α/3β με ημερομηνία 14.12.82 σχέδιο κα- 
τόψεως δώματος. 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 312Β(α) του στοίχου 
δέκα επτά (17) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πολυ¬ 
κατοικία τύπου 312Β(α) του ιδίου στοίχου, με ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντα¬ 
κόσια χιλιοστά (500 0/00). 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί α¬ 
νεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με τα Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
ΑΚ. 

Ειδικά τα (5.271,63μ 2 ) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτε¬ 
λείς χώροι στην ιδιοκτησία του Ο.Ε.Κ., ο οποίος παρα¬ 
κρατεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τούτους οποτεδήπο¬ 
τε και κατά την απόλυτη κρίση του σε περισσότερους επί 
μέρους χώρους και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς 
σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή των 
ανηκόντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους χώ¬ 
ρους ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και να 
συνιστά κατ αυτό τον τρόπο χωριστές οριζόντιες ιδιοκτη¬ 
σίες, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να κατανέμει 
τις δαπάνες των κοινοχρήστων σύμφωνα προς τις διατά¬ 
ξεις του Γενικού και του Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ. 

1. Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο κατοικίας, 
την θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδόν 
αυτής, το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχομένως αντι¬ 
στοιχεί σ’ αυτή, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’ αυτή σε 
δεκάκις χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και 
ψήφους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά (μ2) επί του οικοπέδου. 

2. Το Σχέδιο Γ ενικής Διατάξεως στο οποίο εικονίζεται το 


όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράσθηκε από τον Ο.Ε.Κ., 
το τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοινό¬ 
χρηστους χώρους (με μπλε και πράσινο χρώμα) τα τμή¬ 
ματα αυτού που απαρτίζουν το οικόπεδο του Οικισμού, οι 
χώροι του οικοπέδου του Οικισμού που καταλαμβάνονται 
από τους δέκα επτά (17) στοίχους, οι χώροι που κατα¬ 
λαμβάνονται από κάθε μία κατοικία κάθε στοίχου και τα 
τμήματα του οικοπέδου του Οικισμού που ανήκουν κατ’ α¬ 
ποκλειστική χρήση και κάθε κατοικία. 

3. Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλου που έχει 
κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Πατρών και έχει συντα¬ 
χθεί η υπ’ αριθμόν 19097/19.5.1999 Πράξη αυτού. 

Δ'. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ. 

Ο κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος Οικισμού και περιλαμβάνει α) Τον Γενικό 
Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 
του κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
Οικισμού και β) Τον Ειδικό Κανονισμάτων συνιδιοκτητών 
κάθε πολυκατοικίας ή στοίχου. 

Καταρτίσθηκε δυνάμει των υπ' αριθμόν 23/19.3.1976 
και 87/77 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ο.Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε στα υπ’ αριθμόν 441/5/4/76 και 
1296/77 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύ¬ 
χος Β) αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού 
και αντίγραφο των ανωτέρω Φ.Ε.Κ. πρέπει να μεταγράφει 
μετην παρούσα. 

Ο συντάξας την εισήγηση Διευθυντής της Περιφερεια¬ 
κής - Συντονιστικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Κ. Πελοποννήσου Νο¬ 
τιοδυτικής Στερεός Ελλάδος και Νήσων Ιονίου κ. Κάνι- 
στρας Νικόλαος προτείνει την έγκριση της Σύστασης Ο¬ 
ριζοντίων Ιδιοκτησιών του Οικισμού “ΠΑΤΡΑ VII". 

Η Γενική Διευθύντρια Ο.Ε.Κ. κα ΠΕΤΡΟΥ-ΦΕΡΤΗ ΣΤΑ- 
ΜΑΤΙΝΑ συμφωνεί με τις απόψεις του Διευθυντού της Πε¬ 
ριφερειακής Διεύθυνσης Αχαίας κου Νικολάου Κάνιστρα. 

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. αποφασίζει η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εφαρ¬ 
μογή του άρθρου 10 παρ.2του Α.Ν. 163/1967 όπως αντι- 
καταστάθηκε και ισχύει τώρα. 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ_ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 34 312 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ίιίΐρ: νννννν.θί.ΟΓ 


θ 

ΓΤ13ίΙ: ην35 @ θΙ·9Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε 

ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



5230 841 Βασ. Όλγας 227- Τ.Κ. 54100 

(031) 423 956 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 



5249 547 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 

4135 228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 ΠΑΤΡΑ 


Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

(061) 6381 100 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 


Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5248 785 Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 


αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0531) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ 



Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

(041) 597449 


ΚΕΡΚΥΡΑ 



Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0661) 89 127 / 89 120 


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 



Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 

(081)396 223 


ΛΕΣΒΟΣ 



[ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

1 

Ε 

5 

1 . ... 

(0251) 46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ' Με ΧΡ ι 8 σελίδε ^ 200 δ ΡΧ· 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ _ Απ( ^ 8 σελι '5ες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 

2531 ΤΑΠΕΤ3512 

Α' (Νόμοι. Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

60.000 δρχ. 3.000 δρχ. 

70.000 » 3.500 » 

15.000 » 750 » 

70.000 » 3.500 » 

30.000 » 1.500 » 

15.000 »> 750 >. 

5.000 » 250 » 

10.000 » 500 >■ 

3.000 » 150 » 

10.000 » 500 >■ 

250.000 .. 12.500 » 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 12.500 » 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης ίδιπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί 
να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

*Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00" έως 13.00' 


(ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) 

















